W 52 rocznice Smierci 


Pierwszego Marszatka Polski 


S. @ P. 


JOZEFA 


LSUDSKIEG0 


zostanie odprawiona 


MSZA ŚWIĘTA 


za spokój Jego duszy w Katedrze Wawelskiej 
12 maja 1987 r. o godzinie 18-tej 
o czym zawiadamiają 


skupieni w Komitecie opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 
wierni Jego Ideałom 


Rodacy 
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